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TRATAMIENTO CORPORALY FACIAL 



KEYMODULE' 

Estan disponibles 3 Keymodules: 

Sl(Belleza), S2{Rela|aciQn)y S50 

(experto). Equipado con tecnologia 

patentada LPC; 2 rollos de motor 

miniatura integrados que trabajan 

independientemente. 

Esta caracten'stica especial crea 

una doblez exclusjva de la piel: 

RoN'in, Roll'up y RoH'out para 

d if e rentes objetivos. 

CABEZALESACTIVOS 

3 Cabeiales attivos auxiliares 
para tratar zonas difidles 
de alcanzar. 
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FUTSAaiVOS 

El Cellu M6 Keymodule 2 

esta equipado con 3 cabezales 

Lift-massage para tratamientos 

fai:lales: 

TML 10 (labios y contorno de ojos) 

TML 19 (para el rostro entero) 

TML 30 (busto y cuello) 
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LPS 



ESPECIFICACIONES 



Peso: 90 Kg 
Dimensiones: 
[L X W X H) 60x46x310 cm 
Frecuencia: 1-16 Hz 
Presiin: 500 mbar 
Cobertura: 1S.5 m3/h 
Motors s Key module: 3 
Roirin: Si 
Roll'up: Si 
Roll'out: Si 
Rotacrones;300 
Cabezales Auxiliares: 3 
Cabezales Aplkadores: 3 
Program as: 20 
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ENDERMOLOGIA DE CUERPO V ROSTRO COH^BINADA EN UNA 

PRESTIGIOSA VERSION DE CELLU M6 KEYMODULE. 

EL CELLU M6 KEYMODULE [2] LA PRUEBA PALPABLE DE LA 



Representante Exclusivo 
en el Peru: "V 

PHYMED S.R.L. 
Antares 255 Surco - Lima 33 
Telefax: 271-9859 / 273-0393 
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KEYMODULE 
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tecnologIaexclusiva 

Los 3 tratamjentos pnncipales del Keymodule 

tienen 1^ esdusiva tecnologia LPG: "Roll" y 

"Rolling" movillzadon tisularde motorlzacldn 

independlente. 

Deacuerdo a la direccion y velocidad de rotacion 

de los rollDs, la piel es delicadamente formada 

hada adentro para lograr vjna gran 

variedad de pliegues en diferentes 

formas, grosores y profundidades. 
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PROGRAMAS 

BELLEZA 

CORPORAL ■ FACIAL 



PROGRAMAS 

FITNESS 
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CORPORAL 



PROGRAMAS 
RELAJACI6N 

CORPORAL - FACIAL 



Lipomassage" 

BY ENDERMOLOGIE' 

3 ROTACIONES VERSATIUS PARA TRATAMIEhfTOS CORPORALES 
fio/l'in: en zonas con exceso de tejldo graso, denso y 

gra;a encapsulada 
Roll'out: drenaje, cuidado de piel delicada... 
Roll'up: remodelacldn de pliegues.,. 






ROLL'IN 
DELCADEZ 



TECNOLOGfADEPUNTA 

El Cellu M5 Keymodule [2] 

se caracteriza por sus limpjas 

lineas, ergonomia excepional y 

1J50 conflable bajo toda condiclon. 

Su interfase ha sido disenada 

para un uso prSctico y amigable. 

El Cellu M5 Keymodule [3] 

□frece una amplia gama de 

' programas fadlmente accesibles 

via teclado, para el absoluto 

cuidado de su5 pacientes 

hombres o mujeres-lo disfrutaran. 
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ROLL'OUT 
FIRMEZA 
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SLOW LIFT 
DRENAJE 



SPEED LIFT 
SUAVIDAD 



ROLL'UP 
CONTORNO 



HIGH SPEED UFT 
FIRMEZA 



3 NIVELES DE INTENSIDAD PARA LA PIEL DELICADA DEL ROSTRO Y SUSTO 

3 apllcadore? equipados con Flap? movible? en intensidade? controladas 
Slow Lift: {4 Hi), para pieles imperfectas y gruesas. 
Speed Lift; (B Hi), para atrofias, piel flacida, suelta o envejedda. 
High Speed Lift; (16 Hi), para piel madura o piel que ha perdido 
5U ela^ticidad. 
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